NOKMK DI TARATURA 

Collegare tl rleeviiore a.'U rete d'alimenlarioeie mediante un IrasformaUire ton 
aecDitdario umUto dalla terra. Scatituire all'altoparlantr una revialenra equiva¬ 
lent, Indl collegare un miiuratore d'uicita. Controllo di volume al maniroo 
Per la taratura della media frrquenza F.M. collegare un volunetro a vatvola, 
attraverao una R = 100 Kfl. al capi dl C $0; averuto I’avverienia che la tenalone 
OMitinua (miuina nvelata) non lupert — 1.5 V. aitenuando I'uaeltt del gene 
raiore dl aegnali a mano a mano the al accordano 1 varl circuit!. 

La taratura per II maavimo d'uarila ri riferiace ad un valore di circa 50 mW 
di prnenza per le niiMire in A M. e di circa 500 rnW per le muure in F.M. 
Accertare la amiapondenza delle frequent* di taratura con la poailioiM del- 
I'indKx. 


Tara- 

curt 


Indice 

>u 

| Mezzo e 

frequenra pun to ill 

taratura accoppla- 
menio 


Actordare 

fer 

Filtzo 

M.F. 

A.M- 

i 

1660 KHi 

460 KHr 

85 KpF 
ru gl B2 

5 10-514 

S15 - S 14 
S9-S10 
S 14 

manim* 

utrila 

ImI 

O.M. 

1660 Kilt 
510 KHi 
650 KHz 

1660 KHi 
510 KHz 
650 KHz 

Antenna 

artiActale 

fra 

antenna 

e matt* 


C IS -C4 
SJ 1) 
St 1) 

maninta 

utclia 


r.M. 

•7 MHi 

10.7 MHz 
mod. 
•00 KHz 
dev ± 
22.5 KHz 

10 KpF 
eeramteo 

to gIBZ 

SI-SIS 

511 -S7 
ss 

minima 

rivdaU 

S It 

mamma 

uatlta 

17 MHr 

10.7 MHr 

Adatlaiore 
tammeirko 
*00 Ohm 
alle boecole 
d’antenna 

wm 


mittimj 

rlvelata 

Alta 

Fre- 

quen- 

■a 

F.M. 

■ if’ ;H 

■71* F 

m 

C4I 

S 24 tl 

CSS 



1) Aglre aul nucleo laterale regolabtle uacenie dalla parte uiperiore ddlo 
acbenao. 

2) Afire ntlla tpira enema dl S tl (collegaraenlo fra S 21 e C 40. 


Controllo della aim del dlacrlmlnaiore: 

Applicate alle boecole d'antenna un aegnale limmethco a 94 MHz. modulato 
in frtquenza a 50 Ht. con deviazmne ± 200 kHz, unionlzzare l'apparecchio e 
rcgolare la teniione d’tngreaao aino ad arere. aul voltmrtro a valvoli, un’Indira- 
rkme dl circa — 4 Vl 

Collefaxe raadlloacopio, avenie in aerie una rnlateiua di 100 kOhm, ai capi 
del condenaatore C 28; qulndi aftertax! che la linearili della parte ceturale 
della curra ala compreaa tra ± 75 kHz. 


TENSIONI E CORRENTI CON ALIMENTAZIONE A 220 V 30 H* 
Posiziooe commutatote FM/AM 


Val vole 

Va 

V«t-4 

V«1 

VK 

U 

mA 

lgt-4 

mA 

trfodo A.F. 

115/120 


0 / 0.66 


I.S/8 

1 

""trlodo Ovc 

85/0 

mm 

•1.8 /-0.66 a) 


2.5/0 


triodo 
(ir.H Rl 

0/85 


CKBC 


0/5.4 

mm 

eptodo 

112212 

80/82 

jTfjl fV 


75/5 

5/6 

UF 89 

IS0/IJJ 

76/78 

-0 4 /-0« a) 


9.15/8.9 

M/S.5 

UABC 80 

60/60 


-0 45/-0.45 a) 


0.J5/O.5S 


UL 84 

175/175 

150/155 


9.8/10 

46/47 

SA/SA 

L'V 85 

165/169 



185/185 

mm 

OM 71 

150/15$ 




0,12/0,14 

is 


Potltione 

Vcl 

Vet 

I tot. 

mm 

I-prim 

mA 

FM/AM 

185/185 

150/155 

85/85 


220/218 


aj Muurau ooa volimetro a valvula (tngreaao to Mohm). 


COMPONENT! EI.ETTRICI 


I component! eletirlci non eleocatl aonu aotiiluiblli ton element! atari 
dard aventi I aeguenti nunteri di todlte: 


Reilitenze I W toll. 10 * . . . 

Reaiitenze H W loll. I * . . . 

Retittenze V* W toll 10 % . . . 

Condensatori teramici ..... 

Con denaa tori mica. 

Condenaatori carta .. 

Con denaa tore regol. a fa to , . . 

Condensate re regol tetamico o aria 


A9 999 00/, . 
A9 999 01/. . 
A9 999 0*/. . 
A9 999 04/. . 
A9 999 05/. , 
A9 999 06/. . 
A9 999 07/ . 
A9 999 05/. . 


Aggiungetwlo il valore del componrale 
pleto del componenle atoao. 


ai ottlene il N- di codJce com 


R 14 

500 1X1 

PK 610 28 

C 1 

C 2 

100 RF 250 V 

50 JiF 250 V 

AC 5506/100 + 50 

C 11 
C 14 

250 pF 250 V 

250 pF 250 V 

PK 206 12 

PK 206 12 

C 27 

C 28 
R 12 

lOO pF 

IOO pF 

47 Kfl 

M 600 00/00 

n 

5.2 pF 70 V 

100 pF 12.5 V 

2200 pF 

aco pf 

AC 5717/5.2 

AC 5540/100 

HI 694 25 

HI 694 25 


Aulolrarformatore alimenuzlone 

PK 511 19 


FJItro di battda MF. per FM. . . 

PK 565 94 

11 

Filtro di handa MF. per F.M. . . 

PK 564 20 

S 9 

S 10 

Filrro dl banda MF. per AM. . . 

AS 127 72 

S II 

S It 

S IS 

blacrfminatore per rivelatore a rap 
potto. 

PK 595 06 

S 14 

5 IS 

Filtro di banda Ml. per AM. . . 

A5 1 27 72 

S 16 

S 16a 
S 17 

Tratformatore ute.ta. 

PK 506 54 

S 18 

Altoparlantc SI). 

AD 2«M W 

5 20 

S 21 

5 22 

Filtro dl banda d’enlrata .... 

PK 565 95 

S 25 

Impedenza AF. 

AS 805 28 

S 2 

S 5 

5 24 

S 25 

Unit! dl iinlonla 

VHF OM permeabllitk 

PK 952 16 

S 26 




Com mu ra tore radio - fono. 

PK 826 91 

Commutatote PM-OM . 

PK 826 92 

Indice. . 

PK 838 16 

Lampadtna. (6,5 V 0,52 A). 

PK 918 16 

Manopole . . . . 

PK 847 05 

Man.Ipole a levetta. 

PK 261 SI 

Matcher It,, frontal*. 

PK 919 55 

Mobile 

PK 648 07 

Parti tore di tenaioce. 

PK 869 56 

Plaatra poateTiore. 

PK 869 79 

Seala uazioni. 

PK 945 IS 


PHILIPS - Mod. DAVID. 






















































































































